ŻONA KAROLA, B. DZIAŁACZKA ROCHa 
zmarła po długiej i ciężkiej chorobie, dnia 11 września 1971 roku. 


Odprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku z kaplicy na cmentarzu Rakowickim 


nastąpi we wtorek dnia 14 bm. o godz. 15.50. 


D r a 
NABOŻEŃSTWO ZAŁO! 
NABOZENSTWO ZAŁO: 


odbędzie się w kościele św. Szczepana dnia 15 bm. o godzinie 8. Pogrążeni w nieutulonym 
żalu: 


MĄŻ, CÓRKA Z MĘŻEM I WNUKAMI, RODZINA. 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY I PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr 1 
Kraków, plac Szczepański 2 — Telefon 555-67 
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